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199.

On voit par la de quelle mauiere le calcul satisfait aux deux condi-
tions de 1'hypothese, qui assujettissentla ligne a une temperature egale
a cosv, et les deux cotes B et C a la temperature o. Lorsqu'on exprime
ces deux conditions, on resout en effet la' question suivantc : Si la
lame echauffee faisait partie d'un plan infini, quellcs dcvraient etre
les temperatures de toas les points cle ce plan pour que le systerne fut
de iui-meme permanent, et que les temperatures fixes des coles do
rectangle infini fussent celles qui sont donnees par Fhypothese?

Nous avons suppose precedemment que des causes exterieures quel-
conques retenaient les faces du solide rectangulaire infini, Func a la
temperature i, et les deux autres a la temperature o. On pent se re-
presenter cet effet de differentes manieres; rnais Fhypothese propre
au calcul consiste a regarder le prisme comine une partie (Fun solide
dont toutes les dimensions sontinfinies et a determiner les tempera-
tures de la masse qui Fenvironne, en sorte que les conditions rolalives
a la surface soient toujours observees.

200.

Pour connaitre le systeme des temperatures permancnles dans une
lame rectangulaire dont 1'extremite A est entretenue a la UMnperalure
i, et les deux aretes infinies a la temperature o, on pourrait considerer
les changements que subissent les temperatures, depuis Fetal, initial
qui est donne jusqu'a I'etat fixe qui est Fobjet de la question. On de-
terminerait ainsi I'etat variable du solide pour toutes les valeurs du
temps, etl'on supposerait ensuite cette valeur infinie.

La methode que nous avons suivie est different et conduit plus
immediatement a Fexpression de I'etat final, parce quYIle est fomlee
sur une propriete distinctive de cet etat. On va prouver niaintenant
que la question n'admet aucune autre solution que cello quo nous
avons rapportee. Cette demonstration resulte des propositions sui-
vantes.
